"1 参■■録音/— 時、 
I 停止ボタンを 
押す。 


乂, 


-用件 
ま号 



OPR ランプ 


録音を止 
めるには、 
停止ボ 
タンを巧 


^を7,ミクミ-カウンター表示（表示モーす。 
ドは切り換えられます。） 


メモ U —残量 


rFULU び点滅した S 

メモ U —びいっぱいのため、録音でさませ 
ん。不要な巧件を消去してください。 

録音を一時停止ずるには* 

♦■■録音/一時停止ボタンを押す。 

録音一時停止中は OPR ランプ 
びホく点減し、 「 PAUSE 」 表お 
び点滅します。 

* 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は 
解陳され、録音停止になりまず。 

—時停止を解除ずるには 
をラー度♦■■録音/一時停止ボタンを押す。 
先ほど録音していた用件に続けて録音する 
ことびでさます。 

(録音一時停止棲、録音を続けず、停止する 
ときは、■停止ボタンを押します。） 
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カウンター表示 
音量つまみで音量を（表示モードは 
調節する。 切り換えられま 

す。） 


再生の途中、その位置で停止するには 

►-■再生/停止ボタンまたは■停止ボタン 
を押す。 


巧唐マイクの感度を切り巧える 


1 表示/メニューボタンを1砂政上押して、 
メニューモードに入る。 

2 -I ◄ィまたは ►►!+ ポタンを巧して rSENS 」 
を選び、►-■再生/停止ボタンを巧す。 

3 -！◄◄または ►►!+ ボタンを押して riH 」 また 
は ru を選び、►-■再生/停止ボタンを巧す。 

4 表示/メニューボタンを巧す。 

m (高感度)」録音モード:遠くの音や小さい音を録 
音するとをに使用します。 

「 L (お感度り録音モード:近くの音や大きい音を録 
音するとさに使用します。 


同じ用件を繰り返し聞 <ーリピート再生 


再生中に►-■再生/停止ボタンを1秒しソ上巧 
す。 「与」 （U ピート再を）び表示され、 
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— 同じ用件び繰 D 返し再生されます。 
リピート再生を止めるには 
■停止ボタンを巧す。 

普通の再生に戻ずには 

►-■再生/停止ボタンを巧す。 
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:ボをて番選 

















































早わかり力ードー応用編 


追加録音をずる 


用件を消去ずる 


消去ボタン 


■停止ボタン 


1件ずつ消去ずる 

1 再生中に消まボタンを巧す。 
または、停止中に消去ボタン 
を1秒■(上押す。 

2 「 ERASE 」 び点滅中にもう一 
度消去ボタンを押す。 

ずべての用件を一度に消去ずる 

1 ■停止ボタンを巧しなびら、 
消まボタンを1砂切上押ず。 

2 「ALL ERASE 」 の点滅中に、 
ちラー度消去ボタンを押す。 
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再生中 I し参 II 録音/一時停止ボ 帕应 

タンを1秒じ(上押す。 

「ADD」 (追加録音)表示び3砂間点滅 ’な 

し、 OPR ランプびホに変わ D ます。 、占ぶ|も 
用件の最後に録音び追加されます。 

(録音を止めるには、■停止ボタンを押します。） 


音びしたとをに自動的に録音を始める 

ー デジタル VOR 巧能 _ 


「アラーム再を」の手順2〜6でメニューから rVOR 
ON」 を設定し、表示/メニューポタンを巧す。 

•H 録音/一時停止ボタンで録音を開始すると、あ 
る大きさむ上の音をマイクび拾うと自動的に録音 
び始まり、音び小さいと自動的に一時停止します。 


用件をふたつに分ける 一 用件分割 


録音中または再生中に分割 
ボタンを押す。 

押したところから新 
しい用件番号びつさ、 

そのま号び3秒間点滅 
します。 

分割ボタン 




巧望の時刻に再ををおめるーアラーム再生 


ボタン 



表示/メニ 
ボタン 


-►■再生/停 
止ボタン 


パ 


内内 rr の 


I または ►►! + ボタンを使 
つて、 アラーム再生したい巧件 
番号を選ぶ。 

2 表ち/メニューボタンを1秒政上 
押して、メニューモードに入る。 

3 -W ◄または ►►! + ボタンを巧して 
「ALARM OFF (または ON )」 を選ぶ。 

4 ►■再生/停止ボタンを巧して rOFF (ま 
たは ON )」 を点滅させる。 

5 -!◄ィ または ►►!+ ボタンを 
押して roN 」 を点滅させる 

6 ►-■再生/停止ボタンを巧ず。 

「 DATE 」 び点滅します。 



7 ►-■再を/停止ボタンを押す。 

年、月、曰の設定画面になります。 

8 年、月、曰を設定する。 

- M ◄または ►►! + ボタンを巧 
し数字を選び、►-■再生/停止 
ボタンを巧す。 

9 ►-■再生/停止ボタンを巧す。 

時、分の設定画面になります。 

10 手順8と同様に時、分を設定 
する。 

11 表示がニューボタン封甲す。 
アラーム設定された用件には 
「か々」び表示されます。 




毎日、または週に1回同じ時刻に再生するよ 
ラに設定することをでをます。アラームパタ 
-ン （「 B-PLAY (再生つき)」または旧- 
0 NLY (アラームのみ)」）の設定ちでさます。 
詳しくは取扱説明書をご覧ください。 












































































